ATTENZIONE 


Per un refuso tipografico, la foto di P. MALLEY (visibile nelle schede 
biografiche dei rookies), nella versione italiana del manuale, è errata. 
Qui di seguito è stampata l’immagine corretta da utilizzare per il rico- 


noscimento dell’atleta. 
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